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Summary 


Test Samples Hrs/rep Reps Data Count Test Hours Increase in Test Hours for 3 Reps Impact to Smoking Lab 


Borg TPM 

1665 

0.5 

2 

3330 

1665 

833 




3 

4995 

2498 


Borg Nic 

1614 

0.05 

2 

3228 

161 

81 




3 

4842 

242 


FLT-TA 

91 

0.17 

1 

91 

15 

31 




3 

273 

46 


MEN-FiLLER 

89 

0.17 

2 

177 

30 

15 




3 

266 

45 


MEN-PLUG 

90 

0.17 

2 

180 

31 

15 




3 

270 

46 


MEN - F0IL 

93 

0.17 

2 

185 

31 

16 



3 

278 

47 


($ 

MEN-SOL 

2 

0.17 

2 

4 

1 

0 




3 

6 

1 


MEN-TOTAL 

77 

0.17 

2 

154 

26 

13 




3 

231 

39 


EQ-COV 

381 

0.17 

1 

381 

65 

130 




3 

1143 

194 
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